Władysław Zakrzewski 


urzędnik podatkowy 


urodzony w r. 1828, zmarł dnia 8 Kwietnia 1893 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu 
pod L. 42 przy ulicy Starowiślnej wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na które rodzina Zmarłego 
zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Konces. Zakład pogrzebowy Franciszka Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


